

Elkdale Cemetery 



Wells 



Anna M,, wife of John Wells 

d. May 4, 1875, age 79 yrs., 10 mo., 22 days 

l 

Asenath - See Miller, Asenath 

Catharine Cobb, wife of Legrand Wells 
1867 - 1926 

Catharine Jane, wife of John W. Wells 
b. Oct. 22, 1828, d. Aug. 4, 1893 

Charlotte Coleman, d. Oct. 2 , 1868 
age 28 yrs., 7 mo., 5 days 

De L. S., d. May 27, 1848 

Eleanor Jane Kennedy, wife of Lorenzo James Wells, 
Nov. 4, 1867 - Aug. 17, 1905 

Eliphalet J., 1871 - 1950 

Frances J., d. Jan. 3°, 1882, age 66 yrs 
wife of William Wells 

Harriet E,, wife of Luther Wells 
Oct. 22, 1853 - Apr. 19, 1915 

J. Q., b. Oct. 11, 1842; d. Apr. 1915 _ 
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James Jr,, d. Dec. 21, 1861, age 78 yrs., 3 mo. 

Jane Arnold, wife of J. G, Wells 
b. Sept. 18, 1847* d. Nov. 6 , 1893 

John d. Dec. 28, 1843, 

John, d. Jan. 9, 1864, age 18 yrs., 2 mo. 

John W., d. Jan. 15, 1870, age 70 yrs. 

Legrand, 1848 - 1913 

Leroy C., 1888 - 1919 

Lorenzo James, Aug. 20 , I 869 - Feb. 8 , 1953 
Luther, Nov, 26, 1848 - Feb. 19, 1907 

l 

Lydia, d. May 31 , 1888, age 76 yrs., 11 mo. 

Minerva Ann, wife of Wright Wells 
Sept. 1, 1819 - Nov. 29, 1887 


